5-YEAR LIMITED WARRANTY 

Mad Catz warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 
the warranty period. This non-transferable, five (5) year limited warranty is only to you, 
the first end-user purchaser. If a defect covered by this warranty occurs AMD you have 
registered your product with Mad Catz AND you provide proof of purchase, Mad Catz, at 
its option, will repair or replace the product at no charge. 

The Mad Catz five (5) year limited warranty is available to North American customers 
only, including Canada, Mexico and the United States. Your sole and exclusive remedy is 

ir or replacement of your Mad Catz product. In no event shall Mad Catz liability 

ed the original purchase price of the product. ' ' 
nal wear and tear or abusive use; (b) industrial 
the product has been tampered with or modified. 

To receive warranty service you must: 

- Call Mad Catz Technical Support at 1.800.659.2287 or 1.619.683.9830 

- Obtain a Return Authorization Number from Mad Catz Technical Support 

- Ship the product to Mad Catz at your expense for service 

- Enclose a copy of the original sales receipt showing a purchase date 

- Enclose a full return address with daytime and evening phone numbers 

TECHNICAL SUPPORT 

Online Support and User Guides: www.madcatz.com 
E-mail: techsupport@madcatz.com 

Telephone: Available 8 A. M . to 4 P.M. Pacific Standard Time, Monday through Friday 
(excluding holidays! at 1.800.659.2287 (US only) or 1.619.683.9830 (outside US). 

CAUTIONS 

- Use this unitonly as intended 

- To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture. Do not use with 30' of 
any water such as swimming pools, bathtubs, or sink 

- To avoid electrical shock do not disassemble. Refer servicing to qualified personnel only. 

- This unit should be operated only from the power source indicated on the unit If you are not sure 
of the type of electrical power supplied to your home, contact your local power company. 

- Do not overload wall outlets or extension cords beyond their capacity, since doing so can cause fire 
or electric shock 

- Never push objects of any knd, other than authorized items, into the product as they may touch 
dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electrical shock 

- Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in 
your hands and/or arms while operating the unit If the condition persists, consult a doctor. 

- DonotattempttDoperatetheunitinany way except with your hands. Do not bring the unit in con- 
tact with your head, face, or near the bones of any other part of your body. 

- The vibration function of this unit can aggravate injuries. Switch off or do not use the vibration func- 
tion of the unit if you have any ailment of the bones or joints of your hands or arms. 

- Avoid prolonged use of this unit. Take breaks every 30 minutes. 

- Route all cords so that they are not likely to be walked on or tripped over. Make sure that cords are 
not placed in positions or areas where they may become pinched or damaged. Do not wrap this 
cord around any part of anyone's body. 

- Do not allow children to play with cords. 



The macro function allows that series of button presses to be easily programmed and 
executed from a single button press, allowing you to perform special moves on demand 
and without failure. 

Macros can be recorded to four different buttons for playback: Black, White, LT, RT. To 
Program, press the Macro buttion (Macro buttion illuminates red.) Press the button to 
which you want to record a macro to (Macro button will flash.) Press the button sequence 
desired. When finished, the macro button will stop flashing. One macro will allow up to 
32 button presses. Each button in the programming sequence will take 1/10 of a second 
to execute. You can insert additional 1/10 second pauses into your macro sequesnce by 
pressing the "Back" button during you programming. (For example, pressing the Back 
button 5 times in a row, during a sequence, will result in a 1/2 second delay.) 

Thank you for purchasing the Mad Catz MicroCon for use with the Xbox video game sys- 
tem. Be sure to register your product online at www.madcatz.com and check out our full 
line of other quality video game accessories. 
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GARANT1E LIMITEE DE 5 AN 5 

Mad Catzgarantitce produit centre tout vice de materiau ou de fabrication pendant la 
periode de garantie. Cette garantie limitee de cinq (5) ans non transferable s'applique a 
vous uniquement en tant qu'acheteur et premier utilisateur final. Si un vice couvert par 
cette garantie est decele ET que vous avez enregistre votre produit aupres de Mad Catz 
ET que vous fournissez une preuve d'achat, Mad Catz, a sa seule discretion, reparera ou 
remplacera le produit gratuitement 

La garantie limitee decinq (5) ans de Mad Catz s'applique aux clients residant en 
Amerique du Nord uniquement, y compris le Canada, le Mexique et les Etats-Unis. Votre 
recours exclusif est la reparation ou le remplacement de votre produit Mad Catz En 
aucun cas la responsabilite de Mad Catz ne pourra depasser le prix d'achat d'origine du 
produit. Cette garantie ne s'applique pas a : (a) une usure normale ou un mauvais usage ; 
(b) une utilisation industrielle, profession nelle ou commerciale ; (c) un produit ayant fait 
I'objet de modifications. 

Pour activer la garantie, vous devez : 

- Appeler le service d'assistance technique de Mad Catzau +1.800.659.2287 ou au +1.619.683.9830 

- Obtenir un numero d'autorisaton de retour aupres du service d'assistance technique de M ad Catz 

- Expedier le produit a Mad Catz a vos frais 

- J omdre une copie du ticket de caisse original montrant la date d'achat 

- Indiquer une adresse complete de retour avec numeros de telephone ou vous joindre 
dans la journee et en soiree 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Aide et Glides de I'utilisateur en ligne : www.madcatz.com 
Courier eJectrorique : techsupporf@madcatz.com 

Telephone: disponibledeS ha 16 h, heu re normale du Pacifque, du lundi au vendredi (sauf jours 
feries) au +1.800.659.2287 (Etats-Unis uniquement) ou au +1.619.683.9830 (depuis I'etranger). 

ATTENTION 

- Arretezimmediatementd'utliser cette unite si vous vous sentezfatjgueou mal a I'aise, ou si vous 
ressentez des douleurs dans les mains et/ou les bras lors de son emploi. Si les symptomes persist- 
ent consultez un medecin. 

- Nevous servez que de vos mains pour fairefonctionner I'unite. Nemettez pas I'unite en contact 
avec votre fete ou visage, ou pres des os d'une part e quel conque de votre corps. 

- Les vibrations de cette unite peuventaggravercertainesblessures. Desactivezou ignorez la fonc- 
tjon de vibration si vous avez une maladie quelconque des os ou des articulations de vos mains ou 

- Evitez I'emploi prolongede cette unite. Prenezun peu de repostoutes les 30 minutes. 

-Pour prevenirtoui risque d incendie au dc choc electrique, n'exposez pas cette unite a la pluieoua 
I'hum dite. Nel'ub'lisezpasa moins de 9 metres del'eau (parexemple une piscine, une baignoire 
ou un evier). 

- Pour eviter tout risque de choc electrique, ne demontez pas cette unite. Touts reparation doit etre 
effectuee uniquement par un personnel qualifie. 

-Cette unite ne doit etre connectee qu'a la source d 'alimentation indiquee sur I'unite. Si vous n'etes 
pas certain du typed'alimentatjon electrique dont vous disposez, contactez votre compagnie 
d'etedrtcite locale. 

- Cette unite estequipeed'un connecteur CA polarise qui nepeutsebrancherdans une prise de 
courant murale que d'une seule facon. Si vous n'arrivez pas a enfoncer completement le con- 
necteur dans la prise, essayezd'inverser la position du connecteur. Ne rentrezpas le connecteur en 
force dans la prise murale. 

- Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges au-dela de leurs caparites . s no - . vous 
risquez de causer un incendie ou un choc electrique. 

- Ce produit contient des petjtes pieces qui presenter^ un risque d'etouffement si elles sontavalees. 
Ce produit est deconseille aux enfants de moins de trois ans. 

- N'inserez aucun objet autre que ceux autorises dans I'unite car ils pourraient toucher des points de 
tension dangereuseou provoquerun court-circuit resultant en un incendie ou un choc electrique. 

- N'utilisezcette unite que dans le but pour lequel elle a ete concue. 

FUNCIONES ESPECIALES 
MACROS 

La funcion macro permite programar y ejecutar facilmente series de pulsaciones de 
botones a partir de una sola pulsacion de boton, lo que hace posible realizar movimien- 
tos especiales sin errores cuando se solicitan. 

Las macros pueden grabarse en cuatro botones distintos para reproducirlas posterior- 
mente: Negro, Blanco, Izqda., Dcha. Para programar pulse el botdn M aero (el boton 
Macro se ilumina en rojo.) Pulse el boton en el que quiere grabar una macro (el boton 
Macro parpadeara.) Pulse la secuencia de botones deseada. Al acabar, el boton Macro 
deja de parpadear. Una macro permite hasta 32 pulsaciones de boton. Cada boton de la 
secuencia de programacion tardara una decima de segundo en ejecutarse. Puede intro- 
ducir pausas de una decima de segundo adicional en la secuencia de macro pulsando el 
boton "Back" durante la programacion. (Por ejemplo, pulsando el boton Backcinco veces 
seguidas, durante una secuencia, se producira una pausa de medio segundo). 

Nous vous remercions d'avoir achete Mad Catz MicroCon afin de I'utiliser avec le systeme 
dc jeu video Xbox. Vc. Ilcz enrcg st-cr vot-e produi; on lie -c- o 'ae-esse www.madcatz.com 
et consultez notre gamme complete d'accessoires dequalite pourjeux video. 
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GARANTiA LIMITADA DE CINCO ANOS 

Mad Catz garsntiza que este producto estara libre de defectos en materiales y mano de 
obra durante la vigencia de la garantia. Se extiende esta garantia limitada de cinco (5) 
arios exclusivamente a usted, el comprador original, y no podra traspasarse a otra per- 
sona. Si se presenta algun defecto cubierto por esta garantia Y usted ha inscrito el pro- 
ducto con Mad CatzY presenta comprobante de compra, Mad Catz, a su criterio, reparara 
o repondra el producto sin cargo alguno. 

La garantia limitada de cinco (5) arios de Mad Catz se ofrece exclusivamente a clientes en 
America del Norte, o sea, Canada, Mexico y Estados Unidos. El unico remedio que se 
ofrece es la reparacion o reposicion del producto de Mad Catz. La responsabilidad de Mad 
Catz en ningun caso excedera el precio de compra original del producto. Esta garantia no 
correspondent a: (a) desgaste normal o mal uso del producto; (b) productos empleados 
para fines industriales, profesionales o comerciales; (c) productos alterados o modificados. 

Para solicitar servicio al amparo de la garantia: 

- Llame al Departamento de Apoyo Tecnico (Technical Support] de Mad Catzal 
1.800.659.2287 oal 1.619.683.9830 

- Obtenga del Departamento de Apoyo Tecnico un Numero de Autorizacion para 
Devolucion (Return Authorization Number) 

- Envie el producto a Mad Catz porte pagado 

- Adjunte copia del comprobante de compra original en el que figura la fecha de compra 

- Adjunte la direccion completa a la cual debamos enviarie el producto, asi como los numeros 
telefonicos donde podremos comunicamos con usted durante el dia y primeras horas de la 
noche. 

APOYO TECNICO 

Asistencia y Manuales de usuario en h'nea: www.madcatz.com 
Correo electronic*): techsupport@madcatz.com 

Telefono: Horario de atencion 8:00 a 16:00 Pacific Standard Time, lunes a viernes (festivos 
excluidos) en el 1.800.659.2287 (solo EE.UU.) o 1.619.683.9830 (fuera de EE.UU.). 

PRECAUCIONES 

- Deje inmediatamente de utjlizareste equipo si empieza a sentir cansancio o si experimenta inco- 
modidad o dolor en las manos y/o brazos mientras utjliza el equipo. Si persistjesen los sintomas 
citados, consults a un medico. 

- No intenteutilizar la unidad de ningun modo salvo con las manos. Evite situar el equipo en contac- 
ts con la cabeza o la cara o proximo a los huesos de cualquierotra parte del cuerpo. 

- La funcion de vibracion de este equipo puede agravar posibles lesiones. Desconede la funcion de 
vibracion del equipo o no la use si padece alguna afeccion en los huesos o arrjculaciones de las 

- Evite usar este equipo durante largos espados de tiempo. Haga pausas cada 30 minutos. 
-Para evitar riesgo de incendio o de descarga electrica, no exponga este equipo a la lluvia ni a la 
humedad. No lo utilice a menos de 9 metros de depdsitos de agua como piscinas, baheras o fre- 
gaderos. 

- Para evitar descargar electricas, nodesmonteel equipo. Encarguelasreparacionesunicamentea 
tec ni cos cual ificados. 

- Este equipo solo debe utilizarse con la fuente de alimentacion quese indica en el propio equipo. Si 
no esta seguro del tipo de corriente electrica que se suministra a su vivienda, pdngase en contacto 
con la companla electrica local. 

- Este equipo va provisto de un conector CA polarizado que encaja en un tomacorriente solo en un 
sentido. Si no es capaz de acoplar total mente el conector a la toma, pruebe a invertjr el 
conector. Noenchufeforzadamenteel conector en la pared a la toma de corriente. 

- No sobrecargue las tomasde corriente ni los cables alargadores mas alia desu capacidad, ya que 
de lo contrario puede provocar un incendio o una descarga electrica. 

- Este producto contiene piezas pequerias que podrian producir asfixia en caso de ingestion. No esta 
previsto para nihos deedad inferior a 3 anos. 

- Nunca introduzcaen el producto objetos de ningun tipo distjntos de los elementos autorizados, ya 
quepueden entraren contacto con puntos de tension peligrosao cortocircuitar piezas que podnan 
provocar incendios o descargas electricas. 

- Useesteequipounicamentedel modo previsto. 

FUNCIONES ESPECIALES 
MACROS 

La funcion macro permite programar y ejecutar facilmente series de pulsaciones de 
botones a partir de una sola pulsacion de boton, lo que hace posible realizar movimien- 
tos especiales sin errores cuando se solicitan. 

Las macros pueden grabarse en cuatro botones distintos para reproducirlas posterior- 
mente: Negro, Blanco, Izqda., Dcha. Para programar pulse el boton Macro (el boton 
Macro se iTumina en rojo.) Pulse el boton en el que quiere grabar una macro (el boton 
Macro parpadeara.) Pulse la secuencia de botones deseada. Al acabar, el boton Macro 
deja de parpadear. Una macro permite hasta 32 pulsaciones de boton. Cada boton de la 
secuencia de programacion tardara una decima de segundo en ejecutarse. Puede intro- 
duce pausas de una decima de segundo adicional en la secuencia de macro pulsando el 
boton "Back" durante la programacion. (Por ejemplo, pulsando el boton Back cinco veces 
seguidas, durante una secuencia, se producira una pausa de medio segundo). 

Gracias por adquirir M icroCon de Mad Catz para su uso con el sistema de videojuego 
GameCube. No se olvide de registrar en linea su producto en www.madcatz.com y exam- 
ine nuestra completa gama de accesorios de calidad para videojuegos. 

©2002 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd„ Suite 101, San Diego, CA 92108-4406. Mad Catz y el logotipo 
de Mad Catz son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Mad Catz, Inc., sus subsidiaries y 
filiales. La forma y el diseno de este producto es la imagen de marca de Mad Catz Microsoft; Xbox y el 
logotipo deXboxson marcas comerciales o marcas comerciales registradas de M icrosoft Corporation en 
EETUli. y/u otros paises y se usan con licencia de Microsoft. La tecnologia TouchSense'" seusa con permiso 
de Immersion Corporation. Pendientes las patentes nacionales y internacionales. Fabricado en China. 
Impreso en Hong-Kong. Reservados todos los derechos. Las caracteristicas, el aspecto y las especifbx 
podranserobjetodemodificacibn sin previo aviso. Mad Catz respalda sus productos alcien por den. 
iAIguna pregunta? Visite nuestra sitio web www.madcatz.com o llame al L 800. 659.2287 (solo en 
EE.UU.)oL619.683.983a 



Producto No 4536 06/02 



